Stanisław de Łodzia Borzykowski 


były oficer wojsk polskich za księcia Józefa Poniatowskiego 


przeżywszy lat 84 po długićj i dolegliwéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 20 lutego 1875 o godz. 10 zrana przeniósł się do wieczności. 


Pozostała siostra zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiezność na wyprowadzenie zwłok z Czerwonego 
Prądnika jutro o godzinie 8 zrana do kościoła farnego św. Mikołaja, zkąd po odbytem żałobnóm nabożeństwie 
wprost na cmentarz. 


w drnkarni p Kraj us. 


